Data 


< 



Sample 

PH 

pH Test 

Temp 2 C 

Date/Time 

pH 7 buffer check 

6.980 


23.9 

10/9/97 08:08 AM 

Blank (non-smoked) Whatman 

8.289 


23.9 

10/9/97 08:16 AM 

pH 7 buffer check 

6.985 


23.9 

10/9/97 08:23 AM 

IM# 16 (1) unwashed 

5.356 


23.9 

10/9/97 08:56 AM 

pH 7 buffer check 

6.978 


23.9 

10/9/9709:02 AM 

IM # 16 (2) unwashed 

5.299 


23.9 

10/9/97 09:18 AM 

pH 7 buffer check 

6.978 


23.9 

10/9/97 09:24 AM 

IM # 16 (3) unwashed 

5.332 


23.9 

10/9/97 09:52 AM 

pH 7 buffer check 

6.975 


23.9 

10/9/97 09:58 AM 

IM# 16 (4) unwashed 

5.326 


23.9 

10/9/9710:20 AM 

pH 7 buffer check 

6.973 


23.9 

10/9/9710:26 AM 

IM # 16 (5) unwashed 

5.321 


23.9 

10/9/97 10:40 AM 

pH 7 buffer check 

6.973 


23.9 

10/9/9710:46 AM 

IM# 16 (1) washed 

5.363 


23.9 

10/9/97 10:58 AM 

pH 7 buffer check 

6.975 


23.9 

10/9/97 11:05 AM 

IM # 16 (2) washed 

5.376 


23.9 

10/9/9711:21 AM 

pH 7 buffer check 

6.974 


23.9 

10/9/9711:27 AM 

IM# 16 (3) washed 

5.416 


23.9 

10/9/9711:40 AM 

pH 7 buffer check 

6.975 


23.9 

10/9/97 11:47 AM 

IM# 16 (4) washed 

5.331 


23.9 

10/9/9712:00 PM 

pH 7 buffer check 

6.974 


23.9 

10/9/9712:06 PM 

IM # 16 (5) washed 

5.359 


23.9 

10/9/9712:16 PM 

pH 7 buffer check 

6.975 


23.9 

10/9/9712:22 PM 
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Source: https://www.industrydocuments.ucsf.edu/docs/gjfl0001 



